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Selbstinduktion paralleler Drahte.

V, 10.

SchlieBen sich zahlreiche lineare Strome  zu  einem stromdurchflossenen
Zylinder zusammen, so ist also abgesehen von der Konstante C:

$z = - 2 jxSilg r = - 2 |i.jz/lg rdq,

falls jz die Stromdichte  in  einem  Stromfaden  bedeutet,   dessen  Quer-
schnitt dq ist.    Nennt man das Volumen ernes Stromfadens dv,   so ist

dv = 1 . dq,

falls 1  die Lange  der Stromfaden,  d. h.  des Zylinders,  bedeutet.    Es
ist also:

Wie nun oben auf S, 245 bewiesen wurde, wirkt ein gleichrnaBig
durchstro'mter Zylinder auf einen auBeren Punkt so , als ob sein ganzer
Strom allein in seiner Achse konzentriert ware. Es muB also das letzte
Integral den Wert besitzen:

wo d den Abstand des Punktes P, fiir den der Wert von SGZ berechnet
werden soil, yon der Zylinderaciise bedeutet. Durch Vergleichung der
beiden letzten Gleichungen folgt also:

il. Ig d.

Eine Konstante ist nicnt zu addieren, da fur r = d = oo diese Gleichung
offenbar erfullt ist x). Daraus folgt, daB wir in unserem Falle schreiben
konnen:

wo d den Abstand beider Zylinderachsen voneinander bedeutet.
Mit Hilfe der letzten Pormel wird so

T(" =

jz

- 2

I + 2

Ig

V
d.

a) Wenn in einer Ebene eine beliebige JFigur vom Flacheniuhalt Q liegfc, dq
ein Element dieser Flache und r den Abstand dieses Elementes von einem. Punkt P
der Ebene bedeutet, so nennt man die durch die Gleichung

1     r

log R = -fr-   / log r . d q
T!  j

definierte Grofie B den mittleren geometrischen Abstand des Punktes P
yon der Figur. Ueber die Berechnung solcher Grofien und im besonderen fiber den
analytischen Beweis des obigen Satzes, dajB der mittlere geometrische Abstand einer
Kreisflache von einem Punkt aufierhalb des Kreises gleich dem Abstand des Punktes
vom Mittelpunkt des Kreises ist, siehe Maxwell, Lehrbuch, Bd. 2, S. 398ff.ischen Physiker). Diese Einheit ist deshalb gewahlt, well in
